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INSPECTION SHEET 


Drawin Actual 
Tolerance Reject Method oh Comments 
Dimension Dimension Inspection 


0.13x45° [| +/-0.030x os | 

0.990 +0.000/-0.010 
4.000 +/-0.010 

Ø0.566 ~ +0.001/-0.000 
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Ø0.516 +0.008/-0.001 
1/2-13 UNC N/A 
Ø0.201 +0.005/-0.001 — 
0.500 x 0.300 DP 
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0.750 +/-0.010 
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Measured by: Checked by: QC Inspector: 
Date: Date: Date: 


i Engineering Approval: Date: 
(if necessary) ; 
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